STATINTL 


Approved For Release 2002/02/13 : CIA-RDP80B01676R003800070019-6 




1 2 Ari? ig^Q 


wmA Hxt jcor IjctMteur af i 


timrnwmmwt^besm^ 


m, IpMKt ML ^ 
it- tbtt «ttiOTteU» ©f 


t» wael'tit w 


.aan 


X 
1 
X 

X m^ Arn 
Jk^ ffl 
X 


iOXan V. 




9 ^mix ^ 


to m^htoAe 

tsS tmele 


* ■-w.w 


< I'T 

Approved For Release 2002/0271^vClA^DP80B01676R003800070019-6 







